Aenes Вей, geb, Hassek, geliebten Gatten 


а \ , 
К. К. Gefállen-Oberamis-Controlor, 
welcher am 10. Juli 1860 nach Empfang der heil. Sterbesakramente іп dem Alter von 48 Jahren im 
Herrn entschlief. 


Die entseelte Hülle wird am 12. Julı um 5 Uhr Nachmittags aus dem Hanse Nr. 454 in der 
St. Nicolei-Gasse nach dem Емедћоје zur Erde bestattet, wozu Freunde und Bekannte geziemend 


eingeladen werden 


Druck vou Carl Bulweiser in Krakau. 


